ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΙΣ 

ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 


ΑΘΗΝΑ 
18 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 1990 


ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ 


ΑΡΙΘΜΟΣ ΦΥΛΛΟΥ 

67 


ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 183 
Ορισμός νέας ημέρας σύγκλησης της Βουλής σε Α’ ταχτική Σύνοδο. 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ 

ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 


Έχοντας υπόψη: 

1. Τις διατάξεις της ερμηνευτικής δήλωσης του άρθρου 41 του Συντάγματος. 

2. Τις διατάξεις του Διατάγματος αριθ. 63 της 12ης Μαρτίου 1990, με το οποίο διαλύθηκε η 
Βουλή της ΣΤ’ Περιόδου, προκηρύχθηκαν εκλογές στις 8 Απριλίου 1990 κάι συγκλήθηκε η Βουλή σε Α’ 
τακτική Σύνοδο στις 23 Απριλίου 1990. 

3. Την πρόταση του Πρωθυπουργού Κωνσταντίνου Μητσοτάκη για σύντμηση, κατά δύο ημέρες, 
της προθεσμίας σύγκλησης της Βουλής σε Σύνοδο, που καθορίσθηκε με το Διάταγμα αριθ. 63 της 12ης 
Μαρτίου 1990, 

Συγκαλούμε: 

Την Βουλή, που προήλθε από τις εκλογές της 8ης Απριλίου 1990, σε Α’ τακτική Σύνοδο στις 
21 Απριλίου 1990, ημέρα Σάββατο και ώρα 11.00, αντί της 23ης του ίδιου μήνα και έτους, που είχαμε 
ορίσει με το Διάταγμα αριθ. 63 της 12ης Μαρτίου 1990. 

Στον Υπουργό Εσωτερικών αναθέτουμε την δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος διατάγματος. 

Αθήνα, 18 Απριλίου 1990 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 

ΧΡΗΣΤΟΣ ΑΝΤ. ΣΑΡΤΖΕΤΑΚΗΣ 

Ο ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΣ 

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Κ. ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ 
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